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Gemeente Heerlen - Aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een 
medicijnrobot in de linker zijgevel, Vergiliusstraat 18 te Heerlen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen maken bekend dat door hen de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: 


het plaatsen van een medicijnrobot in de linker zijgevel, Vergiliusstraat 18 6417 XB te Heerlen (datum 
aanvraag 24-08-2015, dossiernummer Z-15088154) 


De hiervoor gedane bekendmaking(en) is/zijn enkel ter kennisgeving. Indien u nadere informatie wenst 
kunt u zich wenden tot de gemeente Heerlen. Neem dan contact op met de gemeente Heerlen, telefoon¬ 
nummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer 31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van 
de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen. 
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